ا 7 : EFA‏ 
باب ما يقول المتخلى عند دخوله ونخروجه 

-4١‏ عن: : أنس رضى الله عنه مرفوعا: «إذا دخلتم الغائط فقولوا: بسم 
الله أعوذ بالل من الخبث والخبائث» . رواه العمرى فى عمل يوم وليلة 
و كذا فى كنز العمال (A1:o)‏ 2 ه فى فتح البارى ١‏ :4( بلفظ .. 
الخلاء. ثم قال: "إسناده على شرط مسلم” أه. ' " 
۲- عن: : عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبى يه إذا خرج من . 
الخلاء قال ' 'غفرانك” . رواه الخمسة إلا النسائى؛ وصححه الحاكم وأبو حاتم ؛ 


قال فى-البدر المنير: ورواه الدارمى . وصححه » ابن خريمة وابن E‏ : 
نبل الأيطار ٠١۲‏ :01( 


ہیی با : 


د إذا دحل التي الخلاء أن يقول: : يسم الله ! 7 الإمم ع والترمذی 
رليات 1 e‏ ش 
الخلاء قال: ا اي ا ا 
الاق خرن أبى ذر رضى الله لي كما ذكره فى لدت اله 
١ 00‏ 
سد 1 : 


اما يقول المتخلى ea‏ 
قال ال : دلالة عاذي الباب e‏ 


)١(‏ قليت:.أما صحة هذا الحديث فمفروغة عنها وأما رمز الجامع.الصغير إلى الصحة فليتنبه ههنا لما قال المتاوي: 
"وما ما يوجد فی بعض التسخ من الرمز إلى الصحيح والجسن والضعيفٍ بصورة ة رأس صاد وجاء وضاد فلا 

1 يخ الوق به للبة تيف النساخ على أنه وقع له ذلك فى بعض دون بض » كما رأته بخ" (فيض القدير ‏ 
1 واي ابن ١ E‏ 


